BIULETYN BRANŻOWY 
© URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 23 lipca 2019 r. Nr 164 (164) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OGD.4210.12.2019.442.XV.PWi z dnia 19 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
DBEZOG.W OSNOdZIE st ot ia o yti 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 164 (164) 23 lipca 2019r. 


i Gdańsk, 19 lipca 2019 r. 
PREZES 
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI 
OGD.4210.12.2019.442.XV.PWi 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa" w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2, 
art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, 
zpóźn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne" oraz w związku z $ 28 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 


oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej „rozporządzeniem 


U 


taryfowym ”, 
po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie 


z siedzibą w Ostródzie, 


zwanego w dalszej części decyzji „ Przedsiębiorstwem ”, 


w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (,, Prezes 


URE”) z dnia 10 grudnia 2018 r. Nr OGD.4210.15.17.2018.442.XV.WA, 


postanawiam: 
zmienić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
poprzez nadanie nowego brzmienia części I w zakresie pkt B, części III oraz części IV w zakresie pkt 4.1. 
obowiązującej taryfy dla ciepła oraz zmienić termin jej obowiązywania, tj. jeden rok od dnia wprowadzenia 


zmiany taryfy do stosowania. 


Uzasadnienie 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla 
ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 grudnia 2018 r. Nr OGD.4210.15.17.2018.442.XV.WA, 


w związku z koniecznością uwzględnienia w taryfie nowej jednostki kogeneracji, zlokalizowanej przy ul 
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Demokracji 5a w Ostródzie, w której ciepło wytwarzane jest z gazu ziemnego. W konsekwencji przedmiotem 
postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części I w zakresie pkt B, części III oraz części IV 


w zakresie pkt 4.1. obowiązującej taryfy dla ciepła. 


Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie 
za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy 
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony. Jak zaś wynika z $ 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego w przypadku nieprzewidzianej, 
istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne jest 
możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo 
energetyczne lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych 


tych zmian. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego postępowania dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła, zgodnie z zasadami określonymi w art. 44- 
45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. Cena ciepła wytworzonego 
w źródle ciepła (jednostka kogeneracji) zlokalizowanym przy ul Demokracji 5a w Ostródzie została ustalona na 
podstawie $ 13 rozporządzenia taryfowego. Okres stosowania zmiany taryfy ustalono zgodnie z$ 


13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego i wnioskiem Przedsiębiorstwa. 


W związku zpowyższym Prezes URE uznał, iż nastąpiła istotna, nieprzewidziana zmiana warunków 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zaistniały zatem przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek 
opłat zawartych w części IV w zakresie pkt 4.1. zatwierdzonej taryfy. W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, 


jak w sentencji. 
POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 213 ustawy — Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt l iart. 479%  lustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.). Odwołanie 
należy przesłać na adres: Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki — ul. Okopowa 7, 


80-819 Gdańsk. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji 


w całości lub części (art. 479% ustawy — Kodeks postępowania cywilnego). 
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3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100zł, zgodnie zart. 32 
ust. 3 w związku zart. 3 ust. 2 pkt ustawy zdnia 28 lipca 2005r. okosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie 
do przepisów art. 101 inastępne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 


pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy — Kpa). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, 


decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy — Kpa). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3w związku zart. 31 ust. 4ustawy — Prawo energetyczne, decyzja wraz ze 
zmianą taryfy, stanowiącą załącznik do decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 


Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14dni inie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt. 2) ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie 
również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 
Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
RADCA PREZESA URE 
w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 


Bogdan Prejzner 


K. 0.: 


1)Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 0.o. w Ostródzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14- 
100 Ostróda 


2)Wojewoda Warmińsko - Mazurski, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 


3)aa 
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy 
o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 
Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku 
Piotr Wiejak 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o. o. w Ostródzie 


ul. Marszałka Piłsudskiego 21 
14-100 Ostróda 


Zmiana Taryfy dla ciepła 


ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 
z dnia 19 lipca 2019 r. 
Nr OGD.4210.12.2019.442.XV.PWi 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
RADCA PREZESA URE 
w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 


Bogdan Prejzner 


2019 r. 
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W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Ostródzie stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OGD.4210.15.17.2018.442.XV.WA z dnia 10 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany: 


CZĘŚĆ I pkt B otrzymuje brzmienie: 


B. Użyte w taryfie skróty oznaczają: 

a) Nr 1 - źródło ciepła zlokalizowane w Ostródzie przy ul. Demokracji 5, w którym ciepło pochodzi 
ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego i biomasy). 

b) Nr 2 - jednostka kogeneracji, zlokalizowana w Ostródzie przy ul. Demokracji 5a, w której ciepło pochodzi 
ze spalania paliwa gazowego. 

c) Nr 3 - lokalne źródło ciepła zlokalizowane w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 66, w którym ciepło 
pochodzi ze spalania paliwa gazowego. 


CZĘŚĆ III otrzymuje brzmienie: 
Podział odbiorców na grupy. 


1. GRUPA WI-La - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 i jednostce kogeneracji Nr 2, 
dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność 
i eksploatowane przez MPEC Ostróda, koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są 
przez MPEC Ostróda. 

2. GRUPA WI-1b - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 i jednostce kogeneracji Nr 2, 
dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność 
i eksploatowane przez MPEC Ostróda, koszty energii elektrycznej w węzłach cieplnych ponoszone są 
przez odbiorców. 

3. GRUPA WI-LI - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 i jednostce kogeneracji Nr 2, 
dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez 
MPEC Ostróda oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców. 

4. GRUPA WG-2 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 i jednostce kogeneracji Nr 2, 
dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne stanowiące własność i 
eksploatowane przez MPEC Ostróda oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące 
własność i eksploatowane przez odbiorców. 

5. GRUPA WG-211 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 i jednostce kogeneracji Nr 
2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne 
instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez MPEC Ostróda. 

6. GRUPA OG - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 3 dostarczane jest bezpośrednio 
do instalacji odbiorczych w obiektach, w którym źródło jest zlokalizowane. 


CZĘŚĆ IV pkt 4.1. otrzymuje brzmienie: 


4.1. Ceny i stawki opłat: 
cena za zamówioną stawka opłaty za usługi przesyłowe 
EPA. moc cieplną cena S Stała 
L.p. | odbiorcó : nośnika ; 
rata ciepła i Roczna rata Zmienna 
w Roczna poż ciepła Ne: 
miesięczna miesięczna 
zł/MW zł/GJ zł/m? z/ MW zł/GJ 
1 WI-1.a | 63.726,78 | 5.310,57 36,99 22,41 | 19.723,52 1.643,63 12,07 
2 | WI-1.b | 63.726,78| 5.310,57 36,99 22,41| 17.869,00 1.489,08 17,52 | 
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3 | WI-l.1 | 63.726,78| 5.310,57 36,99 22,41 | 12.176,66 1.014,72 8,15 
4 WG-2 | 63.726,78| 5.310,57 36,99 22,41 | 29.859,40 2.488,28 14,98 
5 | WG-2.1 | 63.726,78 | 5.310,57 36,99 22,41 | 36.280,26 3.023,36 17,92 | 


stawka opłaty 
miesięcznej za 


zamówioną moc za ciepło 
cieplną 
zł/ MW zł/GJ 
6 OG 12.165,86 51,82 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


PROKURENT 
Mirosław Nikodem 
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